MIKOLAJ MAWCZYŃSK 


budowniczy 1 Asystent przy Szkole Technicznej, 


przeżywszy lat 32, po dlugiéj i ciężkićj chorobie, opatrzony ss. Sakramentami, w dniu 
11 Czerwca 1869 r. przeniósł się do wieczności. 


W żalu pogrążona Matka zaprasza Krewnych, Przyjaciół, Kolegów i pobożną Publiczność na wyprowadzenie 
zwłok wprost na Cmentarz w dniu 13 Czerwca t. j. w Niedzielę o godz. 5 po poludniu z domu pod L. 245 


przy placu Szczepańskim. 


